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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

as a separato compilation 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

.NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th February , 1974 
S . O . 123 ( E ) / IDRA /29B / 114 / 2 , -- In exercise of the powers conferred by gub 
section ( 1 ) of section 29B of the Industries (Development and Regulation ) Act , 
1951 ( 65 of 1951 ) , the Central Government hereby makes, the following further 
amendment in the notifcation of the Government of India in the Ministry of 
Industrial Development (Department of Industrial Development ) No. S . O . 98 
( E ) / IDRA / 29B / 73 / 1, dated the 16th February . 1979 ( hereinafter referred to as 
the principal notification ) , namely : 

In Schedule I to the principal notification , after item No. 124 the following 
items shall be added , namely :- - 

" 125. Agricultural implements : 

( a ) Hand -operated tools and implementa 

( b ) Animal driven implements . 
126 . Diesel engines upto 15 H .P , (slow speed ) 
127. Chlorinated Paraffin wax . 
128 . Bicycle tube valves , 
129 . Voltage stabilizers - Domestic types. 
180 , Drawing and Mathematical instruments and Survey instruments 

excluding theodolite , 
131, H . D . Polyethylene Monoflament yarn . 
132 . Welghing machines except for sophisticatod alle 
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133 . Emergency lamps. 
134. Boosters. 
135 . Asbestos pipes and fittings. ( for house - hold purposes only and ac -. 

cording to ISI specification ) . 
136. I. F . Transformers . 
137. Air -trimmers for professional use. 
138 . Assembly of loud - speakers . 
139. Hearing Aids . 
140. Electronic Flashguns. 
141 . Amplifiers for entertainment and public address system , 
142. Low - cost Radio Receivers ( below Rs. 200 / - ) . 
143. Transistor Headers. 
144 . Dimethyl Sulphate based on Methyl Alcohol. 
145 . Wire gauge and wire netting thicker than 100 mesh size. 
148 . Pyrazolone. 

147. Centrifugal purnps upto size 4 " and 4 " . 
2 . In pursuance of sub - section ( 2 ) of section 29B of the said Act , the Cen 
tral Government hereby specifies a period of six months from the date of publi 
cation of this notification as the period after the expiry of which no owner of 
any industrial undertaking , engaged in the manufacture of any article or artic 
les added to the principal notification by paragraph 1, shall carry on the 
business of such undertaking except under and in accordance with a licence 
issued in this behalf by the Central Government, and in the case of a State 
Government, except under and in accordance with the previous permission of 
the Central Government. 

INo. F . 12 ( 109 ) / Lic. Pol./ 73.91 

S . K . SAHGAL , Jt. Secy . 
प्रोपोगिक विकास मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 फरवरी, 1974 
का० प्रा० 123 ( अ ) / पाइ० जी० पार० ए० / 29 / 74/ 2.----केन्द्रीय सरकार, 
उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) को धारा 295 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 98 ( इ )/ प्राइ० डो० प्रार० ए०/ 29 / 
73 / 1, तारीख 16 फरवरी , 1973 ( जिसे इम में इसके पश्चात् मुख्य अधिसूचना कहा गया है ) , 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अति : 

मुख्य अधिसूचना की प्रथम अनुसूची में , मद सं० 124 के पश्चात् , निम्नलिखित मद जोड़ी 
जागी, अर्था : 

125. कृषि उपकरण : --- 
( क ) हस्त चालित प्रौजार और उपकरण ; 

( ख ) पशु चालित उपकरण ; । 
126. 15 अश्वशक्ति तफ के ( धीमी गति ) डीजल इन्जन ; 
1127. क्लोरिनेटेड पैराफीन मोम ; 
128. बाइसिकार ट्यूष वाल्या ; 
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129. घरेलू प्रकार के वोल्टता स्थायी कारी ; 
130. डाइंग और गणित सम्बन्धी उपकरण और थियोडोलाइट को छोड़ कर सर्वेक्षण 

उपकरण ; 
131. एच० डी० पालिएथिलीन एक तन्तु धागा ; 
132 . संस्कारित मदों के लिए छोड़ कर तौल मशीन ; 
133. आपात दीप ; 
134. बूस्टर ; 
135. एस्बेस्टास पाइप और फिटिंग ( जो केवल परेल प्रयोजन के लिए तथा माइ . 

एस० प्राइ० विनिर्देश के अनुसार होंगे ) ; 
13 6. माइ० एस० ट्रांसफार्मर्स ; 
137. यत्तिक उपयोग के लिए वाय धीमर ; 
138. लारडस्पीकरों का संयोजन ; 
139. श्रव्य साधन ; 
14 . इलेक्ट्रानिक फ्लेश गन ; 
141. मनोरंजन और लोक सं धन प्रणाली के लिए ऐम्पलीफायर ; 
142. कम लागत रेडियो रिसीवर ( 200 रु० से कम ) ; 
143. ट्रांजिस्टर हेडर; । 
144. मेथिल एल्कोहल पर प्राधारित टिमेशिल सल्फेट ; 
145 . 100 मेस प्राकार से मोटी तार की जाली और तार का जाल ; 
146. पैराजोलोन ; 

147. 4 " और 4 " के प्राकार तक के अपकेन्द्री पम्प " 

2. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 29ख की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , 
इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 मास की अवधि को , ऐसी अवधि के रप में विनिर्दिष्ट 
करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् , परा 1 द्वारा मुख्य अधिसूचना में जोड़ी गई किसी वस्तु या किन्हीं 
बस्तुषों के विनिर्माण में लगा हुना किसी प्रौद्योगिक उपक्रम का स्वामी, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार 
बार जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और अनुसार के सिवाय और राज्य सरकार की दशा में , 
केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन और अनुसार के सिवाय , ऐसे उपक्रम का कारबार नहीं 
बलाएगा । 

[ सं० फा० 12 ( 109 ) /अनुनी/त/ 73] 

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव । 
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